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बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 267 ) 


29 ज्येष्ठ 1934 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 19 जून 2012 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

5 जून 2012 
सं0 प्र01 / रा०स्था0- 02 / 12- 2444 - 08 — श्री वीरेन्द्र कुमार , विद्युत कार्यपालक अभियंता, ऊर्जा विभाग , बिहार , 
पटना, सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में , को अपने वेतनमान में मुख्य विद्युत निरीक्षक के तकनीकी सचिव, विद्युत 
निरीक्षणालय, पटना के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नागेन्द्र कुमार सिंह, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 267 - 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 
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